308                 IV.  Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
dp = 0, d. h. beim Durchgang durch den Querschnitt bleibt der Druck in der Stromrichtung augenblicklich unverandert. Dies entsprieht nun weder dem Fall Fig. 106 noch Fig. 107. In beiden andert sich der Druck an dieser Stelle ebenso stetig wie an jeder anderen. Der Fall dp = Q liegt vielmehr dann vor, wenn im divergenten Teil der entgegengesetzte Vorgang wie im konvergenten erfolgt, well dann im engsten Querschnitt der vorher faliende Druck wieder zu steigen beginnt, und umgekehrt.
dF—'Q kann aber auch mit dp^Q, d. h. bei steigendem oder fallendem Druck, erfiillt sein, wenn namlich
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In diesem normalen Fall, Fig. 106 u. Fig. 107, ist also die Strom-geschwindigkeit im engsten Querschnitt gleich der dem Zustand in diesem Querschnitt entsprechenden Schallgeschwindigkeit, und zwar sowohl bei der Expansions- als bei der Verdichtungsstromung.
Noch deutlicher ergibt sich dies wie folgt. Dividiert man beido Seiten der Grundgleichung mit dx, der elementaren Zunahme der Rohrlange in der Stromrichtung, so wird
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An der engsten Stelle ist nun dF/dx, die verhaltnismafiige Quorsohnittsanderung mit der Rohrlange, gleich Null. Soil nun trotzdem dp/dx nicht Null sein, d. h. die Expansion regelmafiig weitergehen wie in Fig. 106 u. 107, so ist dies nur naoglich, wenn der Nenner rechts gleich Null wird. Dann nimmt namlich dpfd^ den unbestimmten Wert 0/0 an, der grofier oder kleiner als Null sein kann.
*    Bezeichnet man die besonderen Werte von w, p und v in diesem Querschnitt mit wm, pm, vm, so ist
1st ferner der Eintrittszu stand   in die Rohre  durch w0> p0, t;0 gegeben, so gilt bei Expansionsstromung
und bei Verdichtungsstromung
<-"** = * 9 Lm,
wenn Lm die vom Eintritt bis zur Mitte umgesetzte Raumarbeit ist. Fiir beide Falle gilt alsoem sich der Gegendruck, sei es als Uber- oder Unterdruck, mehr ocler weniger weit ins Innere der Rohre fortsetzt.
